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LITERAT. 
OBYWATEL MIASTA KRAKOWA. 


przeżywszy lat 59, po długich i dolegliwych cierpieniach, 
opatrzony SS. Sakramentami, zasnął w Panu dnia 28 Lipca 


1883 r. o godz. 4: popołudniu. 
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W nieutulonym żalu pozostała matka, dzieci i wnuk zmarłego, zapraszają 

Krewnych, Przyjaciół i Pobożną Publiczność na pogrzeb, mający się odbyć 

w Poniedziałek dnia 30 Lipca b. r. o godz. 5 po południu z dcmu przy ulicy 
Kancnnej Nr. 9 wprost na Cmentarz. 


